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Et 1940 les Allemands investissent le 


ï / ‘site utilisent l'aérodrome pour les 


E(V)228/XII jusqu’au 1 aout 1944. 
Très rapidement l'aérodrome se développe et 

un balai incessant d'avions qui se croisent entre 

utilisés pour le courrier, le matériel, les bombar- 

ts et la chasse. Les tours de contrôle d’un aérèdr- 
sont justement chargées d'assurer les services de la circula- 
aérienne. Mais il faut aussi pouvoir protéger le personnel qui orch” 
tout cela. 


Les allemands vont donc positionner cette tour sur ce bunker. Il présente la particularité d'être totalement indépendant. En effet sur 
coté, un berceau permettait dans une petite construction annexe, de recevoir le groupe électrogène. L'arrivé du câble de téléphone, 


es radios et la présence d’une pompe à eau, et d'un local pour la ventilation, le rendait « habitable » pendant plusieurs jours en cas de 
| bombardement. Il est de plus étanche au gaz de combat et chauffé par trois poêles, qui permettent aussi de cuisiner. Trois 
grandes salles de travail, avec des trous dans les cloisons permettait de travailler rapidement et de se 
passer les messages de l'une à l’autre. 


Au départ des Allemands la plateforme de la tour était détruite. Une nouvelle fut mise en place et 
servit jusqu’à la construction de la nouvelle tour de l'aérodrome à l'opposé du terrain. 
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Ce lieu est une propriété privée, merci de le respecter. 





